
SABA ITALIA • Modd. Wildbad e Freudenstadt. Apparecchi a modulazione di ampiezza e di frequenza, ad onde lunghe, medic, corte e ultracorte (FM). Riproduzione sonora ad 
alta fedelta musicale, tipo 3D. Medic frequenze a 460 kc/a e a 6,75 Mc/s. Potenza indietorta d’uscita 4 watt. (Lo schema e quello del mod. Freudenstadt; il mod. Wildbad differisce per 

avere l’alimentatore con un solo rettificatore a selenio) 


































